Albrecht. 


Declaration of Conformity / Konformitätserklärung 


CE0499® 


We hereby declare that our product: / Wir erklären hiermit, dass unser Produkt 
CB-Radio AE 4180 (80/12 Version 80 CH FM, 12 CH AM) 


satisfies all technical regulations applicable to the product within the scope of EU Council Directives, 
European Standards and national frequency applications:/ alle technischen Anforderungen im 
Geltungsbereich der EU Richtlinien, europäischer Normen und nationaler Frequenzanwendungen 
einhält: 


73/23/EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC EN 300 135 -2 / EN 300 433-2 
EN 301 489-1, EN 301 489-13, EN 60 950 


All essential radio test suites have been carried out. /Alle für das Produk vorgeschriebenen 
Funktestreihen wurden durchgeführt. 


Alan Electronics GmbH 
Dovenkamp 11 
D- 22952 Lütjensee 


This declaration is issued under our sole responsibility. Basing on not harmonzed frequency 
applications, the CB radio may be used only Germany. 
The radio may notbe used in other EU countries. 


Diese Erklärung wird unter unserer alleinigen Verantwortung abgegeben und ersetzt alle früher 
herausgegebenen Erklärungen, auch solche im Namen der früheren Albrecht Electronic GmbH 
ausgestellten. 


Dieses Funkgerät darf wegen der nicht harmonisierten Frequenzanwendung nur in Deutschland in 
Betrieb genommen werden. 
In anderen EU Staaten darf dieses Gerät nicht betrieben werden. 


Point of contact / Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 


Place and date of issue: MA 
Lütjensee, 9.9.2004 Ue deg 
(Signature) 


Dipl.-P hys. Wolfgang Schnorrenberg 
ALAN Electronics GmbH 


